140                       Stromkreise mit gegenseitiger. Induktion,
1. Reihenschaltung. Zwei Spulen fiihren denselben Strom Je nachdem das gemeinsame Feld die Summe oder die Differens der Einzelfelder ist, ist M positiv oder negativ zu setzen. (Gleich-sinnige Schaltung oder Gegenschaltung der Spulen.) Die eine SchaL tung erhalt man aus der anderen durch Umkehrung der Stromrichtung in einer der beiden Spulen. Hierauf beruht eine Messung dei gegenseitigen Induktion. Addieren sich die Felder, so ist die resultierende Induktivitat
Kehrt man den Strom in einer Spule urn, so wird
L'/=L1^~L^~-2M. Daher
M = l(L'—L").
Die Blindspannungen an den beiden Spulen sind bei der gleichsinnigen Schaltung
Jco^ + Jtf)   und   Ja>(Li + M\ bei der Gegenschaltung
Jcofa — M)   und   Jco(L.2 — M).
Hierin kann eine der beiden Spannungen negativ werden. Be: gleichgeformten Spulen verhalten sich die L wie die Quadrate dei Windungszahlen, wahrend M je nach der GroBe der Streuung kleinei als yii^ L.2 ist. Sei z. B.
t01:tt?3 = 2:l,      ^1X3 = 4:!,      Jf=l,75
in beliebigen Einheiten, so wird (L.2 — Jf) = — 0,75. Bei Gegenschaltung ist in Spule 2 der Strom gegen die Spannung voreilend Gegen die ganze Spannung an beiden Spulen ist der Strom stefe verzogert, da L^-\- L^ — 2 M stets positiv ist.
2. Parallelschaltung.    Beide   Zweige   haben   dieselbe   Span nung

wo M  zunachst  positiv  eingesetzt ist.    Das Verhaltnis der Strom* wird daher
a) Die Zweige seien gleich
^ ==. j?3 = j? ,      L:L==L^=L.
Hier werden die Zweigstrome unter sich gleich, J^=J^} und je di« Halite des Gesamtstromes. Jeder Zweig verhalt sich, als ob er der Widerstand E und die Induktivitat (L -|~ M) hatte, der resultierend(180° gegen den primaren verzogert, wobei die Abweichung von 180° bei sehr kleinem Widerstand ver-schwindet. Dies bedeutet, daB der induzierte Strom dem erzeugenden Feld entgegenwirkt. Wir untersuchen einige einfache Falle der elek-trischen Verkettung.% die gegen J^ um ^?1 voreilt.
